The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Model No. Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 


Label 
1U 22-0007 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 37321XX1 + Germany Sensor flush 31.3.2022 
www.grohe.com 42740000 valve 
1U 22-0006 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 37337XX1 + Germany Sensor flush 31.3.2022 
www.grohe.com 42740000 valve 
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1U 22-0005 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 37324XX1 + Germany Sensor flush 31.3.2022 
www.grohe.com 42740000 valve 
1U 22-0004 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 37336XX1 + Germany Sensor flush 31.3.2022 
www.grohe.com 42740000 valve 
1U 22-0003 |Dynamic Building Materials |2838 0692 Olympia ORIC501011 Italy Urinals with 19.1.2022 
Co., Ltd. www.dynamichk.com trap 
1U 22-0002 (Pacific Building Material 2528 2230 Stern 170Y00 Israel Sensor flush 7.1.2022 
(Project) Limited www.pls.hk valve 
1U 22-0001 |Dragon Fine Design Ltd. 3791 2360 MIKI MIKI-U302B China Urinals with 7.1.2022 
www.dragonfine.com trap 
1U 21-0043 |Dragon Fine Design Ltd. 3791 2360 MIKI Circle-XX China Sensor flush | 28.12.2021 
www.dragonfine.com valve 
1U 21-0042 |Dynamic Building Materials |2838 0692 Aosman AS-1816 China Urinals with | 28.12.2021 
Co., Ltd. www.dynamichk.com trap 
1U 21-0041 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 American CP-6401.322.04.9 China Urinals with | 26.11.2021 
www.grohe.com Standard trap 
1U 21-0040 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMSA EMS-RW-5016 China Urinals with | 17.11.2021 
www.arnhold.com.hk trap 
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The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Model No. Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 


Label 


1U 21-0039 (TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 U904HNE Vietnam ô 1 1.1 Urinals with | 12.11.2021 
hk.toto.com ; trap 

1U 21-0038 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 UW447HIT1 Indonesia ô 1 1.2 Urinals with | 12.11.2021 
hk.toto.com trap 


1U 21-0037 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 UW104HJ Indonesia 1 1.1 Urinals with | 12.11.2021 
hk.toto.com ' trap 

1U 21-0036 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 American WP-6728.321.04 China 1 1.3 Urinals with | 12.11.2021 
www.grohe.com Standard s trap 


1U 21-0035 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 American WP-6727.322.04 China 1 1.3 Urinals with | 12.11.2021 
www.grohe.com Standard . trap 
1U 21-0034 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 American WP-6728.322.04 China | 1 1.3 Urinals with | 12.11.2021 
www.grohe.com Standard 9 trap 
1U 21-0033 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 American WP-6727.321.04 China | 1 1.3 Urinals with | 12.11.2021 
www.grohe.com Standard ð trap 
1U 21-0032 IH2O (Pro) Limited 2891 9772 Duravit 084737-C Germany ô 1 1.5 Urinals with | 27.10.2021 
www.ebon.com.hk trap 
1U 21-0031 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini China 1.5 Urinals with | 27.10.2021 
www.bellini-italy.com trap 
1U 21-0030 IShun Lee Building Materials |2478 2023 Agvazone AZ061960400 China 1.1 Urinals with 9.9.2021 
& Sanitary Ware Limited www.shunlee.com.hk ; trap 
1U 21-0029 |Shun Lee Building Materials |2478 2023 EXQ EU5067 China ô 1 Urinals with 9.9.2021 
& Sanitary Ware Limited www.shunlee.com.hk trap 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 


Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 


1U 21-0018 


Company 


RIGEL TECHNOLOGY (S) 


PTE LTD 


RIGEL TECHNOLOGY (S) 


PTE LTD 


RIGEL TECHNOLOGY (S) 


PTE LTD 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Harbour Building Project 
Supplies Company Limited 


H20 (Pro) Limited 


E&I International Limited 


Company's Telephone / Website 


(+65) 6812 6384 
www.rigel.com.sg 


(+65) 6812 6384 
www.rigel.com.sg 


(465) 6812 6384 
www.rigel.com.sg 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2116 3800 
www.harbourproject.com.hk 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2384 0682 
www.bellini-italy.com 


American 
Standard 


American 
Standard 


American 
Standard 


American 
Standard 


American 
Standard 


Duravit 


Model No 


CP-6509.322.04 
6502BD-WT-0 


6502-WT-0 


CP-6401.321.04.9 


Country of Origin 


Symbolic 


Presentation | Efficiency 


on the Water 
Efficiency 


Water 


Grade 
(1/2/3/4) 


Water Flush | Description of 


Volume per 
cycle 
(litre/cycle) 


urinal 
equipment 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No. Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 


1U 21-0017 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini LY-1320 China : Urinals with 23.7.2021 
www.bellini-italy.com trap 
1U 21-0016 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini 206 China ; Urinals with 23.7.2021 
www.bellini-italy.com trap 
1U 21-0015 |E&I International Limited 2384 0682 Bellini 2012 China : Urinals with 23.7.2021 
www.bellini-italy.com ; trap 
1U 21-0014 |Harbour Building Project 2116 3800 RAK Venice + Electronic UAE : Sensor flush 23.7.2021 
Supplies Company Limited |www.harbourproject.com.hk Sensor Urinal Flush y valve 
1U 21-0013 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO DUE108UA China Ng ; Sensor flush 23.7.2021 
hk.toto.com B: valve 


1U 21-0012 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 Duravit 082336-C Germany , : Urinals with 23.7.2021 
www.ebon.com.hk , trap 
1U 21-0011 (TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO DUE108UEPA China ; Sensor flush 21.6.2021 
hk.toto.com B: valve 
1U 21-0010 (TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO DUE108UPA China s Sensor flush 21.6.2021 
hk.toto.com B: valve 
1U 21-0009 |TOTO (H.K.) Limited 2861 3177 TOTO DUE108UEA China : Sensor flush 21.6.2021 
hk.toto.com B: valve 
1U 21-0008 |Geberit South East Asia 2575 5960 Geberit 117.009.00.1 China ; : Sensor flush 25.6.2021 
Private Ltd www.geberit.com.sg b valve 
1U 21-0007 |Universal Building Materials |2490 9328 Cotto C-307 Thailand | 1 j Urinals with 25.6.2021 
Limited ð trap 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No. Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 
Label 


1U 21-0006 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 LIXIL INAX | YU-A12AP/BWI1 + Japan ô 
www.grohe.com A-8174 ; 

1U 21-0005 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 LIXIL INAX | U-A12AP/BW1 + A- Japan ô 
www.grohe.com 8174 

1U 21-0004 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 LIXIL INAX | YU-AI1AP/BW1 + Japan 
www.grohe.com A-8174 


Sensor flush 1.4.2021 
valve 

Sensor flush 1.4.2021 
valve 

Sensor flush 12.3.2021 

valve + Urinal 

Urinals with 12.3.2021 
trap 

Urinals with 22.2.2021 
trap 


| 

1U 21-0003 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 LIXIL INAX | U-A11AP/BWI + A- Japan 1 1.4 f 

www.grohe.com 8174 i 
| 
1 1.3 Sensor flush 22.1.2021 
valve 

| 
| 
| 
| 


1U 21-0002 |Glory Top Building Materials |3583 8333 Armitage S074001 UK 
Ltd. www.glorytop.com.hk Shanks , 
1U 21-0001 IRIGEL TECHNOLOGY (S) 1(465) 6812 6384 Rigel RL-AFS20xxxy-SW China , 
PTE LTD www.rigel.com.sg Ô 
1U 20-0025 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca WKBU0801XCR400 Taiwan, China à 
www.roca.hk 9 
1U 20-0024 |Dreyer & Co., Ltd. 2613 2016 RENE 8639 China 
www.dreyer.com.hk Ô 
1U 20-0023 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Stern 620700 Israel 
www.arnhold.com.hk , 
1U 20-0022 |Grohe Hong Kong Limited 12806 0611 INAX AU-431VAC/BW1 Vietnam 
www.grohe.com 1 
1U 20-0021 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 Grohe 37.338.000 + Germany | 
www.grohe.com 37.336.001 ð 


Sensor flush | 27.11.2020 
valve 

Urinals with | 27.11.2020 
trap 

Sensor flush | 30.10.2020 
valve 

Urinals with 23.9.2020 
trap 


Sensor flush 4.9.2020 
valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 


1U 20-0010 


Company 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Star Link China Limited 


TOTO (H.K.) Limited 


TOTO (H.K.) Limited 


TOTO (H.K.) Limited 


TOTO (H.K.) Limited 


TOTO (H.K.) Limited 


TOTO (H.K.) Limited 


TOTO (H.K.) Limited 


Company's Telephone / Website 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2811 5868 


2861 3177 
hk.toto.com 


2861 3177 
hk.toto.com 


2861 3177 
hk.toto.com 


2861 3177 
hk.toto.com 


2861 3177 
hk.toto.com 


2861 3177 
hk.toto.com 


2861 3177 
hk.toto.com 


Model No. 


38.787.000 + 
37.324.SD1 


38.787.000 + 
37.337.001 


38.787.000 + 
37.324.001 


K-8988T-CO1-SLUR 


DUE129UKV1 + 
DUE129UKV2 


Country of Origin 


Germany 


China 
(Flushing Valve and 
Dual Sensor Flush 


DUE128UK + 
U904HRE (Urinal) 


DUE128UE + 
U904HRE (Urinal) 


China 
(Flushing Valve and 
Urinal ) 


China 
(Flushing Valve and 
Urinal ) 


Symbolic Water 
Presentation | Efficiency 
on the Water| Grade 

Efficiency | (1/2/3/4) 

Label 


ô d 


Water Flush | Description of 


Volume per 
cycle 
(litre/cycle) 


urinal 
equipment 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 


Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 


1U 19-0055 


Company 


Hansbo Building Materials 
Company Ltd. 


Glory Top Building Materials 


Ltd. 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


TOTO (H.K.) Limited 


TOTO (H.K.) Limited 


E&I International Limited 


Polytek Building Supplies 
Ltd. 


Company's Telephone / Website 


www.hansbo.com.hk 


3583 8333 
www.glorytop.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2861 3177 
hk.toto.com 


2861 3177 
hk.toto.com 


2384 0682 
www.bellini-italy.com 


HANSBO 


American 
Standard 


American 
Standard 


American 
Standard 


American 
Standard 


American 
Standard 


Model No. 


AWU-500V 


6728B-WT 


6401BD-WT 


6727B-WT 


6727-WT 


WHP147+WHP148 
(with urinal 
USWN902HE/H) 


WHP147-WHP148 
(with urinal 
USWN900HE/H) 


NG/249XXX 


PBS-U7819AC.XX 


Country of Origin 


China 
(Urinal and Flush 
Valve) 


China 
(Urinal and Flush 
Valve) 


Symbolic 


Presentation | Efficiency 


on the Water 
Efficiency 


Water 


Grade 
(1/2/3/4) 


Water Flush | Description of 


Volume per 
cycle 
(litre/cycle) 


urinal 
equipment 


Sensor flush 
valve 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Urinals with 
trap 


Sensor flush 
valve + Urinal 


Sensor flush 
valve + Urinal 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Model No. Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 
Label 


1U 19-0054 IPolytek Building Supplies pbs PBS-U7819DC.XX China Sensor flush | 11.12.2019 
Ltd. valve 

1U 19-0053 |Dynamic Building Materials |2838 0692 PONTINI PURS-PLDD-00 China Sensor flush | 11.12.2019 
Co., Ltd. www.dynamichk.com valve 

1U 19-0052 |Glory Top Building Materials 13583 8333 Armitage E570101 + E622767 UK (Urinal); Urinals with | 19.11.2019 
Ltd. www.glorytop.com.hk Shanks Germany (Syphon trap 

Connector) 
Sensor flush 5.9.2019 

valve 


= 
Nn 


= 
Nn 


= 
Nn 


= 
w 


= 
w 


1U 19-0051 |H20 (Pro) Limited 2891 9772 H20 PRO FL-3050-E1 China 
www.ebon.com.hk 
1U 19-0050 |Kimson Plastic & Metal 2493 0257 SP G28-129X-SP China Sensor flush 12.8.2019 
Manufacturing Limited www.kimsion.com valve 
Sensor flush 11.11.2019 
valve 


P 


1U 19-0049 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 LIXIL INAX AWU- Japan 
www.grohe.com 507RAMP/BW1 + A-| (Urinal and Flush 
8175 Valve) 
1U 19-0048 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 LIXIL INAX YAWU- Japan Sensor flush | 11.11.2019 
www.grohe.com 507RAMP/BW1 + A-| (Urinal and Flush valve 
8175 Valve) 
1U 19-0047 |RIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL-AFS202CxxISey- 
PTE LTD www .rigel.com.sg SW 
1U 19-0046 IRIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL- 
PTE LTD www.rigel.com.sg AFS202CGxxISey- 
SW 
1U 19-0045 IRIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL- 
PTE LTD www.rigel.com.sg AFS202CFGxxISey- 
SW 
1U 19-0044 IRIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL-AFS202DxxISey- 
PTE LTD www.rigel.com.sg SW 


= 
N 


Sensor flush 5.7.2019 
valve 

Sensor flush 5.7.2019 
valve 

Sensor flush 5.7.2019 
valve 

Sensor flush 5.7.2019 
valve 


= 
N 


— 
N 


j 
N 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No. Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 
Label 


1U 19-0043 IRIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL- China 1 1:2 Sensor flush 5.7.2019 
PTE LTD www.rigel.com.sg AFS202DGxxISey- ô valve 
SW 
1U 19-0042 IRIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL- China ô 1 1.2 Sensor flush 5.7.2019 
PTE LTD www.rigel.com.sg AFS202DFGxxISey- : valve 
SW 
1U 19-0041 IRIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL-AFS202Dxxy-SW China 1 1.2 Sensor flush 5.7.2019 
PTE LTD www.rigel.com.sg valve 
1U 19-0040 IRIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL-AFS202Cxxy-SW China 1 1.2 Sensor flush 5.7.2019 
PTE LTD www.rigel.com.sg i valve 
1U 19-0039 IRIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL- China 1 1.2 Sensor flush 5.7.2019 
PTE LTD www.rigel.com.sg AFS202CGxxSey-SW , valve 
1U 19-0038 IRIGEL TECHNOLOGY (S) 1(465) 6812 6384 Rigel RL- China | 1 1.2 Sensor flush 5.7.2019 
PTE LTD www.rigel.com.sg AFS202CFGxxSey- 9 valve 
SW 
1U 19-0037 IRIGEL TECHNOLOGY (S) (465) 6812 6384 Rigel RL- China | 1 1.2 Sensor flush 5.7.2019 
PTE LTD www.rigel.com.sg AFS202DGxxSey-SW ð valve 
1U 19-0036 |RIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL- China 1 1:2 Sensor flush 5.7.2019 
PTE LTD www.rigel.com.sg AFS202DFGxxSey- ô valve 
SW 
1U 19-0035 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 LIXIL INAX U-A51MP/BW1 Japan 1 1.4 Sensor flush 5.7.2019 
www.grohe.com , valve 
1U 19-0034 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 LIXIL INAX YU-A51MP/BW1 Japan i 1.4 Sensor flush 5.7.2019 
www.grohe.com ; valve 


1U 19-0033 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 LIXIL INAX U-A31MP/BW1 Japan ; 1.4 Sensor flush 5.7.2019 
www.grohe.com ð valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 
Label 


1U 19-0032 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 LIXIL INAX YU-A31MP/BW1 Japan 6 Sensor flush 5.7.2019 
www.grohe.com ' valve 
1U 19-0031 |Hansbo Building Materials Iwww.hansbo.com.hk HANSBO 8690.06 China ô Sensor flush 12.8.2019 
Company Ltd. : valve 
1U 19-0030 |Hansbo Building Materials |www.hansbo.com.hk HANSBO 8690.09 China Sensor flush 24.6.2019 
Company Ltd. ; valve 
1U 19-0029 |Dragon Fine Design Ltd. 3791 2360 MIKI AX China Sensor flush 16.5.2019 
www.dragonfine.com 1 valve 
1U 19-0028 |Acme Sanitary Ware Co. Ltd (2388 7171 EMCA EM9200.059+58.863 China Sensor flush 12.4.2019 
www.acmesanitaryware.com.hk 7.1 ð valve 
1U 19-0026 |Luen Hing Hong Bldg. 2391 0356 WALRUS WR-900101.BS China à 
Materials Ltd. 0 
1U 19-0025 |Luen Hing Hong Bldg. 2391 0356 WALRUS WR-900125.BS China 
Materials Ltd. Ô 
1U 19-0024 |Glory Top Building Materials |3583 8333 Armitage Sensorflow21 UK 
Ltd. www.glorytop.com.hk Shanks ! 
1U 19-0023 |Glory Top Building Materials |3583 8333 Armitage S611801 UK 
Ltd. www.glorytop.com.hk Shanks i 


1U 19-0022 |Delabie Limited 3971 9194 Delabie 431PBOX-430XXX France | 
www.delabie.com ©) 


Urinals with 4.4.2019 
trap 

Urinals with 4.4.2019 
trap 

Sensor flush 4.4.2019 
valve 

Urinals with 4.4.2019 
trap 

Sensor flush 4.4.2019 
valve 





1U 19-0027 |Luen Hing Hong Bldg. 2391 0356 WALRUS WR-900107A.TV China jà 2 2.4 Urinals with 4.4.2019 
bi Kb Ma KI MD bc ia 


The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No. Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 
Label 


1U 19-0021 |Delabie Limited 3971 9194 Delabie 43 1SBOX-430XXX France 1 1.5 Sensor flush 4.4.2019 
www.delabie.com ô valve 
1U 19-0020 |Glory Top Building Materials |3583 8333 FIN200/82846 Italy ô 1 1.2 Sensor flush 4.4.2019 
Ltd. www.glorytop.com.hk valve 
1U 19-0019 |Glory Top Building Materials |3583 8333 
Ltd. www.glorytop.com.hk 
1U 19-0018 |Glory Top Building Materials 13583 8333 
Ltd. www.glorytop.com.hk 
1U 19-0017 |Glory Top Building Materials 13583 8333 
Ltd. www.glorytop.com.hk 


FIN200/22846 Italy 1 1.2 Sensor flush 4.4.2019 
` valve 
FIN200 GLASS/ Italy 1 1.2 Sensor flush 4.4.2019 
72853 i valve 


FIN200 GLASS/ Italy 1 1.2 Sensor flush 4.4.2019 
32853 , valve 


1U 19-0015 |Glory Top Building Materials 13583 8333 
Ltd. www.glorytop.com.hk 


FLUSH IN 200 Italy 1 1.2 Sensor flush 4.4.2019 

GLASS/ 32103 ð valve 

1U 19-0014 |Glory Top Building Materials |3583 8333 i 
Ltd. www.glorytop.com.hk 


FIN200/82826 Italy 1 1:2 Sensor flush 4.4.2019 
ô valve 

1U 19-0013 |Glory Top Building Materials |3583 8333 FIN200/22826 Italy 1.2 Sensor flush 4.4.2019 
Ltd. www.glorytop.com.hk , valve 

1U 19-0012 |Glory Top Building Materials 13583 8333 FIN200 Italy 1.2 Sensor flush 4.4.2019 
Ltd. www.glorytop.com.hk ; valve 

1U 19-0011 IRIGEL TECHNOLOGY (S) |(+65) 6812 6384 Rigel RL-AFS710LT-SW China | 1.1 Sensor flush 4.4.2019 
PTE LTD www.rigel.com.sg 5 valve 


Glory Top Building Materials (3583 8333 FLUSH IN 200 Sensor flush 
Ltd. www.glorytop.com.hk GLASS/ 72103 valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 


1U 18-0066 


1U 18-0065 


Company 


RIGEL TECHNOLOGY (S) 
PTE LTD 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


RIGEL TECHNOLOGY (S) 
PTE LTD 


RIGEL TECHNOLOGY (S) 
PTE LTD 


H20 (Pro) Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Luen Hing Hong Bldg. 
Materials Ltd. 


VSC Building Products Co. 
Ltd 


VSC Building Products Co. 
Ltd 


Geberit South East Asia 
Private Ltd 


Company's Telephone / Website 


(+65) 6812 6384 
www.rigel.com.sg 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


(+65) 6812 6384 
www.rigel.com.sg 


(+65) 6812 6384 
www.rigel.com.sg 


2891 9772 
www.ebon.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2391 0356 


2186 8280 


www .leisureplushk.com 


2186 8280 


www .leisureplushk.com 


2575 5960 


www.geberit.com.sg 


INAX AMU-131SM-HK 


American 
Standard 


WALRUS 


TOTO 
TOTO 


Model No. 


RL-AFSUH521LT- 


SW 


A-8174 


SA-VALP201S4.5V 


SA- 
VALP201r4.5VCN 


FL-3070-PC 
WF-8004.0S0.50 


WR-920330 


DUE108UEAV2 with 


U904HRE (urinal) 


DUE108AV4 with 
U904HRE (urinal) 


Country of Origin 


Symbolic Water 
Presentation | Efficiency 
on the Water| Grade 

Efficiency | (1/2/3/4) 


Mal Gali 


116.036.GH.1 


| 


ò 


Lil 


Water Flush | Description of 


Volume per 
cycle 
(litre/cycle) 


urinal 
equipment 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 


1U 18-0064 |Geberit South East Asia 2575 5960 Geberit 116.037.XX.1 Germany : Sensor flush 10.8.2018 
Private Ltd www.geberit.com.sg valve 

1U 18-0063 |Geberit South East Asia 2575 5960 Geberit 116.035.XX.1 Germany ; Sensor flush 10.8.2018 
Private Ltd www.geberit.com.sg valve 


1U 18-0061 |Geberit South East Asia 2575 5960 Geberit 116.026.GH.1 Germany : Sensor flush 10.8.2018 
Private Ltd www.geberit.com.sg i valve 
1U 18-0060 |Geberit South East Asia 2575 5960 Geberit 116.027.XX.1 Germany : Sensor flush 10.8.2018 
Private Ltd www.geberit.com.sg . valve 
1U 18-0059 |Geberit South East Asia 2575 5960 Geberit 116.025.XX.1 | ; Sensor flush 10.8.2018 
Private Ltd www.geberit.com.sg , valve 
1U 18-0058 |Geberit South East Asia 2575 5960 Geberit 116.021.XX.5 Germany | ; Sensor flush 10.8.2018 
Private Ltd www.geberit.com.sg . valve 
1U 18-0057 |Cheung Hing Building 2411 1626 Sanfit BM48 China : Sensor flush 15.6.2018 
Material & Engineering i valve 
Company 
1U 18-0056 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 37321XX1 + Germany ; Sensor flush 12.6.2018 
www.grohe.com 37338000 , valve 
1U 18-0055 |DELABIE SCS 3971 9194 Delabie 428150 France j . Sensor flush 12.6.2018 
www.delabie.com 3 valve 
1U 18-0054 |Shun Lee Building Materials |2478 2023 AQVA ZONE 92764400 China : Sensor flush 29.5.2018 
& Sanitary Ware Limited www.shunlee.com.hk B: valve 


1U 18-0062 |Geberit South East Asia 2575 5960 Geberit 116.031.XX.5 Germany : Sensor flush 10.8.2018 
Private Ltd www.geberit.com.sg ` valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 


1U 18-0043 


Company 


Shun Lee Building Materials 


& Sanitary Ware Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Grohe Hong Kong Limited 


Arnhold & Co., Ltd. 


Arnhold & Co., Ltd. 


Arnhold & Co., Ltd. 


Arnhold & Co., Ltd. 


Arnhold & Co., Ltd. 


Arnhold & Co., Ltd. 


Arnhold & Co., Ltd. 


Company's Telephone / Website 


2478 2023 
www.shunlee.com.hk 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2806 0611 
www.grohe.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


Brand 


Bain d'Or 


Model No. 


EMS-WA-SP-24 
EMS-WA-SP-20 


EMS-WA-SP-19 


EMS-WA-SP-30 


BDR-WA-SP-28 


Country of Origin 


Symbolic Water 
Presentation | Efficiency 
on the Water| Grade 

Efficiency | (1/2/3/4) 

Label 


Volume per 
cycle 
(litre/cycle) 


Water Flush | Description of 


urinal 
equipment 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No. Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 
Label 


1U 18-0042 |Shun Lee Building Materials |2478 2023 EXQ NO2112 China 5 Sensor flush 29.5.2018 
& Sanitary Ware Limited www.shunlee.com.hk @ i valve 

1U 18-0041 |Geberit South East Asia 2575 5960 Geberit 242.770.00.1 Germany ô 1 ; Sensor flush 15.6.2018 
Private Ltd www.geberit.com.sg ` valve 

1U 18-0040 |Geberit South East Asia 2575 5960 Geberit 241.946.00.1 Germany 1 : Sensor flush 15.6.2018 
Private Ltd www.geberit.com.sg ð valve 

1U 18-0039 |VSC Building Products Co. |2186 8280 TOTO TN91-5V3 + Japan Ke a 2 i Sensor flush 11.5.2018 
Ltd www.leisureplushk.com EMLC3V1 99 valve 

1U 18-0038 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or BDR-WA-SP-36 China 1 Sensor flush 11.5.2018 
www.arnhold.com.hk valve 

1U 18-0037 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or BDR-WA-SP-35 China 1 Sensor flush 11.5.2018 
www.arnhold.com.hk valve 


1U 18-0035 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or BDR-WA-SP-32 China : Sensor flush 11.5.2018 
www.arnhold.com.hk valve 

1U 18-0034 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or BDR-WA-SP-31 China | ; Sensor flush 11.5.2018 
www.arnhold.com.hk ` valve 

1U 18-0033 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or BDR-WA-SP-30 China 1 ; Sensor flush 11.5.2018 
www.arnhold.com.hk valve 

1U 18-0032 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or BDR-WA-SP-24 China 1 5 Sensor flush 11.5.2018 
www.arnhold.com.hk 3 valve 


1U 18-0036 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or BDR-WA-SP-34 China Sensor flush 11.5.2018 
www.arnhold.com.hk valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 


1U 18-0031 |Amhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or BDR-WA-SP-21 China ; Sensor flush 11.5.2018 
www.arnhold.com.hk ; valve 

1U 18-0030 |Amhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or BDR-WA-SP-20 China ; Sensor flush 11.5.2018 
www.arnhold.com.hk valve 

1U 18-0029 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 Bain d'Or BDR-WA-SP-19 China j Sensor flush 11.5.2018 
www.arnhold.com.hk ; valve 

1U 18-0028 |Ken's Art (HK) Co. Ltd 2598 1962 DVS UC07-010 UK | . Sensor flush 11.5.2018 
www.kitson-kensart.com.hk 3 valve 

1U 18-0027 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9802B0G Taiwan | : Sensor flush 11.5.2018 
www.roca.hk valve 

1U 18-0026 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9802A0G Taiwan | ; Sensor flush 11.5.2018 
www.roca.hk : valve 

1U 18-0025 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9802E0G Taiwan å F Sensor flush 11.5.2018 
www.roca.hk À valve 

1U 18-0024 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9702B0G Taiwan ) ; Sensor flush 11.5.2018 
www.roca.hk S valve 

1U 18-0023 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9702A0G Taiwan | $ Sensor flush 11.5.2018 
www.roca.hk ` valve 

1U 18-0022 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9702E0G Taiwan ; Sensor flush 11.5.2018 
www.roca.hk valve 

1U 18-0021 |Shun Lee Building Materials |2478 2023 EXQ NO2112 China ; Sensor flush 9.5.2018 
& Sanitary Ware Limited www.shunlee.com.hk ; valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 


1U 18-0020 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 INAX AMU-132SM-HK Japan : Sensor flush 13.4.2018 
www.grohe.com valve 
1U 18-0019 |Cheung Hing Building 2411 1626 Sanfit BM1 China | i Sensor flush 13.4.2018 
Material & Engineering ; valve 
Company 
1U 18-0018 |Glory Top Building Materials |3583 8333 GTB FD-328-H.UD-xxxx China | Sensor flush 11.4.2018 
Ltd. www.glorytop.com.hk valve 
1U 18-0017 |Glory Top Building Materials 13583 8333 GTB FD-328-H.UA-xxxx China Sensor flush 11.4.2018 
Ltd. www.glorytop.com.hk valve 
1U 18-0014 |VSC Building Products Co. 12186 8280 TOTO DUE108UEAV1 China : Sensor flush | 29.3.2018 
Ltd www.leisureplushk.com : valve 


1U 18-0013 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 37.338.000 + Germany ; ; Sensor flush 29.3.2018 
www.grohe.com 37.321.001 i valve 

1U 18-0012 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 37.338.000 + Germany ; Sensor flush 29.3.2018 
www.grohe.com 37.321.SD1 i valve 

1U 18-0011 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 37321SD1 + Germany $ Sensor flush 29.3.2018 
www.grohe.com 37338000 valve 

1U 18-0010 |Grohe Hong Kong Limited |2806 0611 GROHE 37321001 + Germany : Sensor flush 29.3.2018 
www.grohe.com 37338000 valve 

1U 18-0009 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMSA EMS-WA-SP-36 China | . Sensor flush 16.3.2018 
www.arnhold.com.hk valve 

1U 18-0008 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMSA EMS-WA-SP-35 China ; Sensor flush 16.3.2018 
www.arnhold.com.hk valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 


1U 18-0007 |Arnhold & Co., Ltd. 2807 9400 EMSA EMS-WA-SP-34 China j Sensor flush 16.3.2018 
www.arnhold.com.hk i valve 

1U 18-0006 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9602B0G Taiwan i Sensor flush 16.3.2018 
www.roca.hk valve 

1U 18-0005 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9602C0G Taiwan f ; Sensor flush 16.3.2018 
www.roca.hk À valve 

1U 18-0004 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9602E0G Taiwan | . Sensor flush 16.3.2018 
www.roca.hk valve 

1U 18-0003 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9502B0G Taiwan : Sensor flush 16.3.2018 
www.roca.hk valve 


1U 18-0002 IRoca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9502C0G Taiwan ; Sensor flush 16.3.2018 
www.roca.hk ; valve 
1U 18-0001 |Roca Sanitaryware Ltd 2506 2438 Roca 5A9502E0G Taiwan ; Sensor flush 16.3.2018 
www.roca.hk valve 
1U 17-0008 |Ken's Art (HK) Co. Ltd 2598 1962 D&S UC07-020-M UK : Sensor flush | 22.12.2017 
www.kitson-kensart.com.hk valve 
1U 17-0007 |Ken's Art (HK) Co. Ltd 2598 1962 D&S UC07-020-B UK 5 Sensor flush | 22.12.2017 
www.kitson-kensart.com.hk valve 
1U 17-0006 |Luen Hing Hong Bldg. 2391 0356 LAUFEN 840090.000.000.1 Czech Republic | Urinals with 8.12.2017 
Materials Ltd. trap 
1U 17-0005 |Ken's Art (HK) Co. Ltd 2598 1962 D&S DS-JAN21 : Flush valve 16.11.2017 
www.kitson-kensart.com.hk 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 


Register (as at 31.3.2022) 


Registration 
Number 


1U 14-0001 


Company 


Dragon Fine Design Ltd. 


E&I International Limited 


Dragon Fine Design Ltd. 


Arnhold & Co., Ltd. 


James Wong & Co., Ltd. 


Glory Top Building Materials 


Ltd. 


E&I International Limited 


E&I International Limited 


Sandbrook Ltd. 


Sandbrook Ltd. 


Ken's Art (HK) Co. Ltd 


Company's Telephone / Website 


3791 2360 
www.dragonfine.com 


2384 0682 
www.bellini-italy.com 


3791 2360 
www.dragonfine.com 


2807 9400 
www.arnhold.com.hk 


2811 5868 
www.jameswongco.com.hk 


3583 8333 
www.glorytop.com.hk 


2384 0682 
www.bellini-italy.com 


2384 0682 
www.bellini-italy.com 


2699 0968 


2699 0968 


2511 6682/ 2598 1962 
www.kitson-kensart.com.hk 


Brand 


Armitage 
Shanks 


Model No. 


D107/2/U/1STN 


Country of Origin 


Symbolic 


Presentation | Efficiency 


on the Water 
Efficiency 


Water 


Grade 
(1/2/3/4) 


Water Flush | Description of 
Volume per urinal 

cycle equipment 
(litre/cycle) 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Urinals with 
trap 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


Sensor flush 
valve 


0.5 - 1.275* | Sensor flush 


valve 





The Voluntary Water Efficiency Labelling Scheme (WELS) on Urinal Equipment in normal pressure application (Category 1) 
Register (as at 31.3.2022) 


Registration Company Company's Telephone / Website Brand Model No. Country of Origin Symbolic Water Water Flush | Description of | Date of Issue 
Number Presentation | Efficiency | Volume per urinal 
on the Water] Grade cycle equipment 
Efficiency | (1/2/3/4) | (litre/cycle) 
Label 


1U 13-0004 |Dreyer & Co., Ltd. 2613 2016 RENE 50310 UAE : Urinal with | 27.09.2013 
www.dreyer.com.hk trap 

1U 13-0003 |Dreyer & Co., Ltd. 2613 2016 RIGEL UH-03BP China | ; Urinal with 11.03.2013 
www.dreyer.com.hk ; trap 

1U 13-0002 |Dreyer & Co., Ltd. 2613 2016 RIGEL UH-03TS China | : Urinal with 11.03.2013 
www.dreyer.com.hk trap 

1U 13-0001 |Acme Sanitary Ware Co. Ltd (2388 7171 Star S-6903 Thailand | f Urinal with 04.03.2013 
www.acmesanitaryware.com.hk f trap 


1U 12-0011 |Dreyer & Co., Ltd. 2613 2016 RENE C502.1-IV China ; Sensor flush | 14.12.2012 
www.dreyer.com.hk valve 

1U 12-0010 |Dreyer & Co., Ltd. 2613 2016 RENÉ C502.1-I China | 5 Sensor flush | 14.12.2012 
www.dreyer.com.hk ‘ valve 

1U 12-0009 |Dreyer & Co., Ltd. 2613 2016 RENE C502.1-I China ; Sensor flush | 14.12.2012 
www.dreyer.com.hk p: valve 

1U 12-0008 |Dreyer & Co., Ltd. 2613 2016 RENÉ C502.1-I China : Sensor flush 14.12.2012 
www.dreyer.com.hk i valve 

1U 12-0007 |Hung Cheong Hong 2698 1012 LABETA 1046 China ' i Urinal with 19.09.2012 
International Ltd ; trap 


*depending on the setting of switches in the circuit board 





**under designated setting of flushing durations 


